Inz. ADAM 


BUKALSKI 


ODZNACZONY ORDEREM SZTANDAR PRACY 

II KLASY, KRZYZEM KAWALERSKIM ORDERU 

ODRODZENIA POLSKI, ZLOTYM KRZYZEM ZA- 

SLUGI, DEUGOLETNI DYREKTOR KRAKOW- 

SKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA ROBÓT INZY- 
NIERYJNYCH 


zmarl уу siedemdziesiatym roku zycia 3. ІХ, 1976 г. 


Wyprowadzenie zwiok z Domu Pogrzebowego na 


cmentarzu Rakowickim w Krakowie паѕіарі we 
czwartek dnia 9 wrzesnia 1976 r. o godzinie 14.00, 


o czym zawiadamiaja: 


ZONA, CORKA I SYNOWIE. 


